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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2727 

13 Οκτωβρίου 2014 


ΑΠΟΦΑΣΕΙ Σ 

Αριθμ. απόφ. 486/2014 

Έγκριση των τιμών των παραμέτρων που υπεισέρχο¬ 
νται στον υπολογισμό του κόστους εξισορρόπησης 
φορτίου του ΕΣΜΦΑ και του τρόπου κατανομής του 
κόστους εξισορρόπησης στους Χρήστες για τοΈτος 
2014. 

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
(Συνεδρίαση της 11η Σεπτεμβρίου 2014) 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 (ΦΕΚ Α' 286) και ιδίως 
το εδάφιο (δ) παρ. 1 του άρθρου 5. 

2. Τις διατάξεις του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α' 45/09.03.1999). 

3. Τις διατάξεις του ν. 3428/2005 (ΦΕΚ Α' 313/27.12.2005), 
όπως ισχύει. 

4. Τ ις διατάξεις του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α' 179) και ιδίως 
το άρθρο 68, παρ. 2 εδάφιο (γ), το άρθρο 69 παρ. 2 
εδάφιο (θ), το άρθρο 71, και το άρθρο 91 παρ. 1 αυτού. 

5. Την υπ’ αριθμ. 594/2012 απόφαση ΡΑΕ για την έκδο¬ 
ση του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριο¬ 
τήτων του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ 
2093/05.07.2012). 

6. Την υπ’ αριθμ. 722/2012 απόφαση ΡΑΕ με θέμα 
«Εγκριση Τιμολογίου Χρήσης του Εθνικού Συστήματος 
Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ 2385/27.08.2012). 

7. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Δ1/Α/5346/22.03.2010 
απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής με θέμα «Κώδικας Διαχείρι¬ 
σης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου» (ΦΕΚ Β' 
379/2010) (εφεξής «Κώδικας»), όπως τροποποιήθηκε με 
τις υπ’ αριθμ. 1096/2011 (ΦΕΚ Β' 2227/2010) και υπ’ αριθμ. 
526/2013 (ΦΕΚ Β' 3131/2013) αποφάσεις της ΡΑΕ, και 
ιδίως τα άρθρα 44, 46 και 47 και 48 αυτού. 

8. Την υπ’ αριθμ. 2129/2008 απόφαση της ΡΑΕ με την 
οποία εγκρίθηκαν οι τιμές των παραμέτρων που υπει¬ 
σέρχονται στον υπολογισμό του κόστους εξισορρόπη- 
σης φορτίου του ΕΣΜΦΑ και του τρόπου κατανομής 
του κόστους εξισορρόπησης στους Χρήστες για τα έτη 
2007 και 2008. 

9. Την υπ’ αριθμ. 3294/2009 απόφαση της ΡΑΕ με την 
οποία εγκρίθηκαν οι τιμές των παραμέτρων που υπει¬ 
σέρχονται στον υπολογισμό του κόστους εξισορρόπη- 


σης φορτίου του ΕΣΜΦΑ και του τρόπου κατανομής του 
κόστους εξισορρόπησης στους Χρήστες και το τμήμα 
της δυναμικότητας του ΕΣΦΑ που δεσμεύει ο ΔΕΣΦΑ 
Α.Ε. για την εξισορρόπηση φορτίου για το έτος 2009. 

10. Την υπ’ αριθμ. 533/4.3.2010 απόφαση της ΡΑΕ με 
την οποία εγκρίθηκαν οι τιμές των παραμέτρων που 
υπεισέρχονται στον υπολογισμό του κόστους εξισορ- 
ρόπησης φορτίου του ΕΣΜΦΑ και του τρόπου κατανο¬ 
μής του κόστους εξισορρόπησης στους Χρήστες για 
το έτος 2010. 

11. Την υπ’ αριθμ. 1039/1.9.2011 απόφαση της ΡΑΕ με 
θέμα «Εγκριση των τιμών των παραμέτρων που υπεισέρ¬ 
χονται στον υπολογισμό του κόστους εξισορρόπησης 
φορτίου του ΕΣΜΦΑ και του τρόπου κατανομής του κό¬ 
στους εξισορρόπησης στους Χρήστες για το έτος 2010». 

12. Την υπ’ αριθμ. 1/12.1.2012 απόφαση της ΡΑΕ με την 
οποία εγκρίθηκαν οι τιμές των παραμέτρων που υπει¬ 
σέρχονται στον υπολογισμό του κόστους εξισορρόπη- 
σης φορτίου του ΕΣΜΦΑ και του τρόπου κατανομής του 
κόστους εξισορρόπησης στους Χρήστες για το έτος 

2011 (ΦΕΚ Β' 153/3.2.2012). 

13. Την υπ’ αριθμ. 869/25.10.2012 απόφαση της ΡΑΕ με 
την οποία εγκρίθηκαν οι τιμές των παραμέτρων που 
υπεισέρχονται στον υπολογισμό του κόστους εξισορρό- 
πησης φορτίου του ΕΣΜΦΑ και του τρόπου κατανομής 
του κόστους εξισορρόπησης στους Χρήστες για το έτος 

2012 (ΦΕΚ Β' 3074/21.11.2012). 

14. Την υπ’ αριθμ. 75/2014 απόφαση της ΡΑΕ με την 
οποία εγκρίθηκαν οι τιμές των παραμέτρων που υπει¬ 
σέρχονται στον υπολογισμό του κόστους εξισορρόπη- 
σης φορτίου του ΕΣΜΦΑ και του τρόπου κατανομής του 
κόστους εξισορρόπησης στους Χρήστες για το έτος 

2013 (ΦΕΚ Β' 665/18.03.2014). 

15. Την υπ’ αριθμ. 637/19.12.2013 απόφαση της ΡΑΕ με 
την οποία εγκρίθηκε το πρόγραμμα ετήσιου σχεδιασμού 
εξισορρόπησης φορτίου του ΕΣΜΦΑ για το Έτος 2014 
και το τμήμα δυναμικότητας του ΕΣΦΑ που δεσμεύει ο 
ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για την εξισορρόπηση φορτίου για τοΈτος 

2014 (ΦΕΚ Β' 37/14.01.2014). 

16. Το υπ’ αριθμ. 069895/4.3.2014 έγγραφο του ΔΕΣ¬ 
ΦΑ (ΡΑΕ 1-181577/6.3.2014) με θέμα «Υποβολή Σύμβασης 
648/13 κατ’ εφαρμογή της παρ. 01 του Άρθρου 48 του 
Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ» στο οποίο περιλαμβά¬ 
νεται αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 648/13 σύμβασης προ¬ 
μήθειας Αερίου Εξισορρόπησης μεταξύ ΔΕΣΦΑ Α.Ε. και 
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ΔΕΠΑ Α.Ε. για τη χρονική περίοδο από 01.01.2014 08:00 
έως 01.01.2015 08:00. 

17. Το υπ’ αριθμ. 070119/11.3.2014 έγγραφο του ΔΕΣΦΑ 
(ΡΑΕ 1-181900/13.3.2014) με θέμα «Εισήγηση ΔΕΣΦΑ επί 
καθορισμού χρεώσεων απορρεουσών από διαδικασίες 
εξισορρόπησης του Ε.Σ.Μ.Φ.Α. για το 2014». 

18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ¬ 
πολογισμού. 

Σκέφτηκε ως εξής: 

1. Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 91 παρ. 1 του 
ν. 4001/2011, για την εξεύρεση των απαραίτητων ποσο¬ 
τήτων αερίου εξισορρόπησης, ο Διαχειριστής μπορεί 
(α) να συνάπτει συμβάσεις προμήθειας φυσικού αερίου 
σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 2γ του 
άρθρου 68 του ν. 4001/2011 ή (β) να συνάπτει συμβάσεις 
προμήθειας ΥΦΑ με τη ΔΕΠΑ Α.Ε. χωρίς διαγωνισμό 
και να χρησιμοποιεί τις ποσότητες αυτές κατά προτε¬ 
ραιότητα, σε σχέση με ποσότητες φυσικού αερίου τις 
οποίες έχει στη διάθεσή του μέσω άλλων συμβάσεων 
προμήθειας. 

2. Στην ίδια διάταξη, μεταξύ άλλων, προβλέπεται επί¬ 
σης ότι: «...η τιμή προμήθειας του ΥΦΑ εγκρίνεται από 
τη ΡΑΕ, μετά από εισήγηση του ΔΕΣΦΑ Α.Ε....», ενώ πε- 
ριγράφεται ο τρόπος καθορισμού της τιμής αυτής, η 
οποία «...καλύπτει το πλήρες κόστος προμήθειας του 
ΥΦΑ, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται το σταθερό και 
μεταβλητό κόστος της θαλάσσιας μεταφοράς, το κό¬ 
στος χρήσης του Συστήματος ΥΦΑ, καθώς και εύλογο 
κόστος διαχείρισης». 

3. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 
του άρθρου 48 του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ προβλέ- 
πεται ότι: 

«Το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από τη σύ¬ 
ναψη των Συμβάσεων Εξισορρόπησης Φορτίου, ο Δια¬ 
χειριστής υποβάλλει στη ΡΑΕ: 

α) Αντίγραφα των Συμβάσεων αυτών, 

β) τις παραμέτρους που υπεισέρχονται στον καθορι¬ 
σμό του μοναδιαίου τιμήματος σύμφωνα με Σύμβαση 
Εξισορρόπησης Φορτίου καθώς και τον τρόπο περιο¬ 
δικής αναπροσαρμογής αυτού κατά τη διάρκεια του 
έτους, εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση, καθώς και 
οποιοσδήποτε άλλης μοναδιαίας χρέωσης που εφαρ¬ 
μόζεται επί της Ποσότητας του Φυσικού Αερίου που 
παραδίδεται στο ΕΣΜΦΑ, 

γ) το πάγιο τίμημα το οποίο ενδεχομένως καταβάλ¬ 
λει στον αντισυμβαλλόμενό του σύμφωνα με Σύμβαση 
Εξισορρόπησης Φορτίου καθώς και οποιαδήποτε άλλη 
πάγια χρέωση και τον τρόπο κατανομής αυτών στους 
Χρήστες Μεταφοράς, 

δ) το κόστος χρήσης από τον Διαχειριστή του ΕΣΜΦΑ 
ή Εγκατάστασης ΥΦΑ ή Εγκατάστασης Αποθήκευσης 
του ΕΣΦΑ για σκοπούς Εξισορρόπησης Φορτίου και τον 
τρόπο κατανομής αυτού στους Χρήστες Μεταφοράς, και 

ε) τον τρόπο υπολογισμού της Ημερήσιας Τιμής Αε¬ 
ρίου Εξισορρόπησης (ΗΤΑΕ)». 

Επίσης στην παράγραφο 3 του προαναφερόμενου άρ¬ 
θρου ορίζεται ότι: «Εντός τριάντα (30) ημερών από την 
ημερομηνία υποβολής των στοιχείων η ΡΑΕ αποφασίζει 
σχετικά με την έγκριση των τιμών των παραμέτρων 
που υπεισέρχονται στον υπολογισμό του μοναδιαίου 
τιμήματος, τον τρόπο κατανομής του πάγιου τιμήμα¬ 
τος και του κόστους χρήσης του ΕΣΦΑ για σκοπούς 


Εξισορρόπησης Φορτίου στους Χρήστες Μεταφοράς 
καθώς και τον τρόπο υπολογισμού της Ημερήσιας Τ ιμής 
Αερίου Εξισορρόπησης (ΗΤΑΕ)». 

4. Με την υπ’ αριθμ. 637/19.12.2013 απόφασή της (σχε¬ 
τικό υπ’ αριθμ. 15), η ΡΑΕ ενέκρινε τον ετήσιο σχεδίασμά 
εξισορρόπησης φορτίου του ΕΣΜΦΑ, όπως υποβλήθηκε 
από τον ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για το Έτος 2014, σύμφωνα με τον 
οποίο για τη χρονική περίοδο (01.01.2014, 08:00 π.μ. - 
01.01.2015, 08:00 π.μ.), ο Διαχειριστής θα συνάψει σύμ¬ 
βαση - πλαίσιο προμήθειας αερίου εξισορρόπησης 
ΥΦΑ από προμηθευτές φυσικού αερίου, σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παραγράφου 2γ του άρθρου 68 του 
ν. 4001/2011 και της παραγράφου 2 του Αρθρου 47 του 
Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ, με σκοπό την κάλυψη 
των αναγκών του ΕΣΜΦΑ σε αέριο εξισορρόπησης. 

5. Όπως έχει ήδη αναλυθεί σε προγενέστερες απο¬ 
φάσεις της ΡΑΕ με τις οποίες εγκρίθηκαν οι τιμές των 
παραμέτρων που υπεισέρχονται στον υπολογισμό του 
κόστους εξισορρόπησης φορτίου του ΕΣΜΦΑ και του 
τρόπου κατανομής του κόστους αυτού στους Χρήστες 
για τα έτη από το 2007 έως και το 2013 (σχετικά υπ’ 
αριθμ. 8 έως 14), οι παράμετροι που υπεισέρχονται στον 
υπολογισμό του κόστους εξισορρόπησης φορτίου του 
Συστήματος Μεταφοράς είναι: 

(α) Η τιμή προμήθειας αερίου εξισορρόπησης, όπως 
καθορίζεται στη σύμβαση προμήθειας αερίου εξισορ- 
ρόπησης. 

β) Το κόστος χρήσης από τον Διαχειριστή της Εγκα¬ 
τάστασης ΥΦΑ (χρέωση χρήσης εγκατάστασης ΥΦΑ) και 
του ΕΣΜΦΑ (χρέωση χρήσης του ΕΣΜΦΑ) για σκοπούς 
Εξισορρόπησης Φορτίου. 

6. Σύμφωνα με την εισήγηση του Διαχειριστή για τις 
παραμέτρους που υπεισέρχονται στον υπολογισμό του 
κόστους εξισορρόπησης φορτίου του ΕΣΜΦΑ για το 
Έτος 2014 (σχετικό υπ’ αριθμ. 17), οι παράμετροι που 
υπεισέρχονται στον υπολογισμό του κόστους εξισορ- 
ρόπησης φορτίου του ΕΣΜΦΑ για το Έτος 2014 είναι οι 
ως άνω δύο παράμετροι και για το χρονικό διάστημα 
από 1.1.2014 έως 1.1.2015. 

7. Σχετικά με τις ως άνω παραμέτρους καθώς και τον 
τρόπο κατανομής στους Χρήστες του κόστους εξισορ- 
ρόπησης, όπως αυτά παρουσιάζονται στην εισήγηση 
του Διαχειριστή (σχετικό υπ’ αριθμ. 17), η ΡΑΕ θεωρεί 
τα ακόλουθα: 

1. Κόστος εξισορρόπησης φορτίου του ΕΣΜΦΑ 2014 

1.1. Τιμή Προμήθειας Αερίου Εξισορρόπησης 

8. Ο Διαχειριστής, με το υπ’ αριθμ. 16 σχετικό έγγρα¬ 
φό του, υπέβαλε στη ΡΑΕ αντίγραφο της Σύμβασης που 
σύναψε με τη ΔΕΠΑ Α.Ε., ως μειοδότη διεθνούς διαγω¬ 
νισμού για την προμήθεια ΥΦΑ για σκοπούς εξισορρό- 
πησης για τοΈτος 2014, σύμφωνα με τη διαδικασία της 
παραγράφου 2γ του άρθρου 68 του ν. 4001/2011. Όπως 
προκύπτει από τη σύμβαση αυτή, η συνολική χρέωση 
του Διαχειριστή από τη ΔΕΠΑ Α.Ε. για την προμήθεια 
ΥΦΑ για σκοπούς εξισορρόπησης προκύπτει μέσω μιας 
αναλογικής χρέωσης (χρέωση ενέργειας, ΒΘΙΙΡ), η οποία 
ορίζεται με τον ακόλουθο τύπο: 

ΒΘυΡ = [ΟΟΜ + Κ] €/Μ\Λ/ίι 

Όπου, 

α) ΟΟΜ για κάθε Μήνα (πι) η μοναδιαία τιμή προμή¬ 
θειας αερίου στο πλαίσιο μακροχρόνιων συμβολαίων 
προμήθειας χωρών της Βορειοδυτικής Ευρώπης, τα 
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οποία βασίζονται στις τιμές προμήθειας πετρελαίου, 
όπως αυτή δημοσιεύεται στην τελευταία έκδοση του 
αμέσως προηγούμενου Μήνα (γτι-1) του περιοδικού “1018 
ΗΕΒΕΝ ΟΙοόεΙ ΙΝΘ ΜθγΚθΙ ΒοροιΤ’, και 

β) Κ το ποσό σε €/Μ\Α/Ιι που προκύπτει από την οικο¬ 
νομική προσφορά του προμηθευτή ΥΦΑ για σκοπούς 
εξισορρόπησης. 

9. Σύμφωνα με το ως άνω υποβληθέν αντίγραφο της 
σύμβασης για την προμήθεια ΥΦΑ για σκοπούς εξισορ- 
ρόπησης (σχετικό υπ’ αριθμ. 16) καθόλη τη διάρκεια του 
Έτους 2014 η τιμή του όρου Κ (€/Μ\Α/ό) προσδιορίζεται 
στην εκάστοτε οικονομική προσφορά την οποία εκδίδει 
η ΔΕΠΑ Α.Ε. σε ικανοποίηση αντίστοιχου Αιτήματος 
Προμήθειας του Διαχειριστή και δύναται να λάβει τιμή, 
σύμφωνα με τους όρους της υπογεγραμμένης σύμβα¬ 
σης, μικρότερη ή ίση των 14 €/Μ\Α/Ιι. 

10. Η αναλογική χρέωση (χρέωση ενέργειας) εφαρμό¬ 
ζεται επί των ποσοτήτων ΥΦΑ που θα χρησιμοποιηθούν 
από το Διαχειριστή για εξισορρόπηση φορτίου. 

11. Η αναλογική χρέωση ενσωματώνει το πλήρες κό¬ 
στος προμήθειας του ΥΦΑ, στο οποίο συμπεριλαμβάνε- 
ται το σταθερό και μεταβλητό κόστος της θαλάσσιας 
μεταφοράς του ΥΦΑ καθώς και το εύλογο κόστος δια¬ 
χείρισης του προμηθευτή αερίου εξισορρόπησης. Σχετι¬ 
κά με την ανάκτηση του κόστους θαλάσσιας μεταφοράς 
του ΥΦΑ και του εύλογου κόστους διαχείρισης μέσω 
της σύμβασης προμήθειας αερίου εξισορρόπησης ισχύει 
το σκεπτικό της ΡΑΕ όπως αναλύεται στην απόφαση 
υπ’ αριθμ. 2129/2008. 

1.2. Κόστος Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ και Κόστος 
Χρήσης ΕΣΜΦΑ 

12. Δεδομένου ότι το αέριο εξισορρόπησης παραδί- 
δεται από τη ΔΕΠΑ Α.Ε. στο Διαχειριστή ως ΥΦΑ, πριν 
δηλαδή την αεριοποίηση και την έγχυσή του στο Σύ¬ 
στημα Μεταφοράς, η τιμή προμήθειας ΥΦΑ που αναφέ- 
ρεται στη σύμβαση προμήθειας ΥΦΑ μεταξύ ΔΕΠΑ Α.Ε. 
και ΔΕΣΦΑ Α.Ε. δεν περιλαμβάνει τη χρέωση χρήσης 
της Εγκατάστασης ΥΦΑ και τη χρέωση για τη χρήση 
του ΕΣΜΦΑ, καθώς αποτελεί κόστος του Διαχειριστή. 

13. Όπως όμως έχει αναλυθεί και σε προηγούμενες 
σχετικές αποφάσεις της ΡΑΕ (σχετικά υπ’αριθμ. 8-14) ο 
Διαχειριστής για την ανάγκη εξισορρόπησης φορτίου 
στο ΕΣΜΦΑ, προβαίνει, ως ξεχωριστός Χρήστης, στη 
δέσμευση δυναμικότητας αεριοποίησης στην εγκατά¬ 
σταση ΥΦΑ και σε ισόποση, διαφορετική ανά μήνα, δέ¬ 
σμευση μεταφορικής ικανότητας στο Σημείο Εισόδου 
Αγία Τριάδα με αποτέλεσμα να υφίσταται ξεχωριστή 
χρέωση για τη χρήση της εγκατάστασης ΥΦΑ και για 
τη χρήση του Σημείου Εισόδου Αγία Τριάδα. 

14. Επισημαίνεται ότι ειδικότερα για τον υπολογισμό 
των χρεώσεων αυτών, ήτοι του Κόστους Δέσμευσης Δυ¬ 
ναμικότητας Αεριοποίησης και Μεταφορικής Ικανότητας 
Παράδοσης (ΚΔ) και του Κόστους Ποσότητας (ΚΠ) για 
τη χρονική περίοδο (1.1.2014, 8:00 π.μ. - 1.1.2015 8:00 π.μ.), 
σύμφωνα με την εισήγηση του Διαχειριστή (σχετικό υπ’ 
αριθμ. 17), ισχύουν τα ακόλουθα: 

α) Ο υπολογισμός των χρεώσεων αυτών πραγματοποι¬ 
είται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Τιμολό¬ 
γησης Βασικών Δραστηριοτήτων του ΕΣΦΑ και στο νέο 
Τιμολόγιο Χρήσης του ΕΣΦΑ (σχετικά υπ’ αριθμ. 5 και 6). 

β) Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 637/19.12.2013 απόφασης 
της ΡΑΕ με την οποία εγκρίθηκε το πρόγραμμα ετήσιου 
σχεδιασμού εξισορρόπησης φορτίου του ΕΣΜΦΑ για το 


Έτος 2014 και το τμήμα δυναμικότητας του ΕΣΦΑ που 
δεσμεύει ο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για την εξισορρόπηση φορτίου 
για το Έτος 2014 (σχετικό υπ’ αριθμ. 15), ο Διαχειριστής 
εισηγείται τη σύναψη μιας κατά βάση μακροχρόνιας 
σύμβασης για την κάλυψη της δυναμικότητας βάσης που 
απαιτείται για την εξισορρόπηση φορτίου στο ΕΜΣΦΑ 
για το έτος 2014 και επιμέρους βραχυχρόνιων συμβά¬ 
σεων για την κάλυψη των αιχμών. 

15. Η ΡΑΕ κρίνει εύλογη την ως άνω πρόταση του 
Διαχειριστή καθότι η εξισορρόπηση φορτίου αποτελεί 
μια κατά βάση μακροχρόνια δραστηριότητα για το Δια¬ 
χειριστή και επομένως η τιμολόγηση αυτής, στο μεγα¬ 
λύτερο μέρος της, οφείλει να έχει τα χαρακτηριστικά 
μακροχρόνιας δέσμευσης από το Διαχειριστή. 

1.3. Τρόπος Υπολογισμού της Ημερήσιας Τιμής Αερίου 
Εξισορρόπησης (ΗΤΑΕ) 

16. Σύμφωνα με την εισήγηση του Διαχειριστή (σχε¬ 
τικό υπ’ αριθμ. 17), η Ημερήσια Τιμή του Αερίου Εξισορ- 
ρόπησης (ΗΤΑΕ) κατά το έτος 2014 ισούται με το σταθ- 
μικό μέσο όρο των Τιμών Προμήθειας Ποσοτήτων ΥΦΑ 
που είναι αποθηκευμένες στον Αποθηκευτικό Χώρο της 
Εγκατάστασης ΥΦΑ για σκοπούς Εξισορρόπησης κατά 
το τέλος της κάθε Ημέρας υπολογισμού της ΗΤΑΕ ως 
προς την αποθηκευμένη Ποσότητα ΥΦΑ για σκοπούς 
εξισορρόπησης και εκφράζεται σε ευρώ (€) ανά Μ\Λ/Τι. 
Στις αρχές κάθε μήνα ο ΔΕΣΦΑ ανακοινώνει στην ιστο¬ 
σελίδα του την ΗΤΑΕ, σε ευρώ ανά Μ\Λ/Τι, για κάθε Ημέ¬ 
ρα του προηγούμενου Μήνα. 

17. Η ΡΑΕ κρίνει εύλογη την προτεινόμενη από το Δια¬ 
χειριστή εισήγηση σχετικά με τον καθορισμό της ανά 
ημέρα τιμής αερίου εξισορρόπησης. Και τούτο διότι η 
τιμή προμήθειας ΥΦΑ, σύμφωνα με τα ως άνω οριζόμενα 
στη συμφωνία πλαίσιο για την προμήθεια αερίου εξι- 
σορρόπησης για το χρονικό διάστημα 01.01.2014 08:00 - 
01.01.2015 08:00 (σχετικό υπ’ αριθμ. 16) δύναται να διαφέ¬ 
ρει ανάλογα με τις συνθήκες προσφοράς που ισχύουν 
κατά το χρόνο έκδοσης από το Διαχειριστή Αιτήματος 
Προμήθειας προς τους Προμηθευτές με ανώτατο όριο 
που έχει καθοριστεί κατά την υπογραφή της σύμβασης 
πλαισίου. Ισχύει επομένως το σκεπτικό της ΡΑΕ όπως 
αναλύθηκε και στην υπ’ αριθμ. 75/2014 απόφασή της. 

2. Κατανομή κόστους εξισορρόπησης φορτίου στους 
χρήστες 

2.1. Κατανομή σταθερού κόστους 

18. Το σταθερό κόστος εξισορρόπησης φορτίου πε¬ 
ριλαμβάνει το κόστος για τη δέσμευση δυναμικότητας 
στην Εγκατάσταση ΥΦΑ και για τη δέσμευση δυναμι¬ 
κότητας στο ΕΣΜΦΑ από τον Διαχειριστή για σκοπούς 
Εξισορρόπησης (ΚΔ) και το οποίο αφορά στο σύνολο 
του Έτους 2014. 

19. Σύμφωνα με την εισήγηση του Διαχειριστή (σχε¬ 
τικό υπ’ αριθμ. 17), το σταθερό κόστος προτείνεται να 
κατανέμεται στους Χρήστες αναλογικά της ποσότητας 
Φυσικού Αερίου που παραλήφθηκε από αυτούς, όπως 
εγκρίθηκε καταρχήν με την υπ’ αριθμ. 1/2012 απόφαση 
της ΡΑΕ. 

20. Σχετικά με την εκκαθάριση του σταθερού κόστους, 
σύμφωνα με την εισήγηση του Διαχειριστή, προτείνε- 
ται όπως εφαρμοστεί η μεθοδολογία που εγκρίθηκε με 
την υπ’ αριθμ. 75/2014 απόφαση της ΡΑΕ. Η ΡΑΕ κρίνει 
εύλογη την εισήγηση του Διαχειριστή καθότι σύμφωνα 
με την ως άνω μεθοδολογία εκκαθάρισης το μεγαλύ- 



33522 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


τερο μέρος της πραγματοποιηθείσας δυναμικότητας 
που χρησιμοποιήθηκε από τον Διαχειριστή για την 
εξισορρόπηση φορτίου εκκαθαρίζεται με τα τιμολογι¬ 
ακά χαρακτηριστικά της μακροχρόνιας σύμβασης και 
η εναπομείνασα, απολογιστικά, δυναμικότητα που χρη¬ 
σιμοποιήθηκε από τον Διαχειριστή για εξισορρόπηση 
φορτίου εκκαθαρίζεται με βάση τα χαρακτηριστικά της 
αντίστοιχης βραχυχρόνιας σύμβασης, ώστε να προκύ¬ 
πτει η μικρότερη δυνατή επιβάρυνση στους Χρήστες 
από την εκκαθάριση του κόστους ΚΔ. 

2.2. Κατανομή μεταβλητού κόστους 

21. Το μεταβλητό κόστος περιλαμβάνει τη χρέωση 
ενέργειας της σύμβασης-πλαισίου μεταξύ ΔΕΠΑ Α.Ε. - 
ΔΕΣΦΑ Α.Ε. με βάση την τιμή προμήθειας ΥΦΑ, η οποία 
αποτελεί τη βάση υπολογισμού της Ημερήσιας Τιμής 
Αερίου Εξισορρόπησης (ΗΤΑΕ), όπως αναφέρεται στην 
εισήγηση του Διαχειριστή. Συνεπώς, η κατανομή του 
μεταβλητού κόστους προμήθειας ΥΦΑ πραγματοποιεί¬ 
ται μέσω του μηχανισμού εξισορρόπησης που καθορί¬ 
ζεται στο Κεφάλαιο 8 του Κώδικα. 


22. Επίσης, στο μεταβλητό κόστος εξισορρόπησης 
περιλαμβάνεται και το κόστος που προέρχεται από 
τη χρέωση ποσότητας για τη χρήση της εγκατάστα¬ 
σης ΥΦΑ και τη χρήση του ΕΣΜΦΑ για εξισορρόπηση 
από τον Διαχειριστή. Σύμφωνα με την εισήγηση του 
Διαχειριστή, ο τρόπος κατανομής του κόστους αυτού 
στους Χρήστες δε διαφοροποιείται σε σχέση με τα 
προηγούμενα έτη. 

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με αυτά, απο¬ 
φασίζει: 

1. Την έγκριση των τιμών των παραμέτρων που υπει¬ 
σέρχονται στον υπολογισμό του κόστους εξισορρόπη- 
σης φορτίου του ΕΣΜΦΑ και του τρόπου κατανομής 
του κόστους εξισορρόπησης στους Χρήστες για το 
Έτος 2014, σύμφωνα με την ακόλουθη εισήγηση του 
ΔΕΣΦΑ Α.Ε. 

2. Την κοινοποίηση από τον Διαχειριστή στη ΡΑΕ, όλων 
των στοιχείων σχετικά με τον υπολογισμό της Τιμής 
Προμήθειας ΥΦΑ (ΤΠΥΦΑ) και της Ημερήσιας Τιμής Αε¬ 
ρίου Εξισορρόπησης (ΗΤΑΕ) για το έτος 2014. 
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Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε. 


ΕΙΣΗΓΗΣΗ Δ.Ε.Σ.Φ.Α. 


ΕΠΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΠΟΡΡΕΟΥΣΩΝ ΑΠΟ 


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Μ.Φ.Α. για την περίοδο 

01.01.2014 08:00 έως 01.01.2015 08:00 


- Μάρτιος 2014 - 
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Λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 ( ΦΕΚ Α’ 179/22.08.2011) και ιδίως τα άρθρα 68.2.γ, 88 και 
91.1. 

2. Την απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 594/2012 για την έκδοση του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών 
Δραστηριοτήτων του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ 2093/05.07.2013) και την 
απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 722/2012 για την έγκριση των Τιμολογίων Χρήσης του Εθνικού 
Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ 2385/27.08.2012) 

3. Τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β’ 
379/01.04.2010), όπως αυτός ισχύει 

4. Το υπ’ αρ. 062124 / 31.05.13 έγγραφο του ΔΕΣΦΑ με το οποίο απεστάλη στη ΡΑΕ η εισήγηση 
για τον «Ετήσιο Σχεδίασμά Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2014», το υπ’ αρ. 067674 / 
24.12.13 έγγραφο του ΔΕΣΦΑ με το οποίο απεστάλη στη ΡΑΕ η εισήγηση για την 
«Τροποποίησης Ενότητας 6 του Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 
2014» 

5. Την υπ’ αριθμ. 637/2013 Απόφαση ΡΑΕ για την «Έγκριση του Ετήσιου Σχεδιασμού Αερίου 
Εξισορρόπησης 2014 και Έγκριση το τμήματος δυναμικότητας του ΕΣΦΑ που δεσμεύει ο 
ΔΕΣΦΑ για την Εξισορρόπηση φορτίου για το Έτος 2014» 

6. Το υπ’ αρ. 068833/3.2.14 έγγραφο του ΔΕΣΦΑ με θέμα «Τροποποίηση του Ετήσιου 
Σχεδιασμού Εξισορρόπησης Έτους 2014» με το οποίο ενημερώνεται η ΡΑΕ ότι δεν υφίσταται 
πλέον λόγος τροποποίησης της Ενότητας 6 του Ετήσιου Σχεδιασμού Αερίου Εξισορρόπησης 
Έτους 2014, ο οποίος παραμένει ως εγκρίθηκε με την Απόφαση ΡΑΕ 637/2013. 

7. Το υπ’ αριθμ. 067469/17.12.2013 έγγραφο του ΔΕΣΦΑ με το οποίο υποβλήθηκε στη ΡΑΕ η 
Συμφωνία Πλαίσιο 648/2013 σε σχέδιο κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 07 του Άρθρου 63Γ 
του Νόμου 4001/2011. 
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8. Το υπ’ αριθμ. 069895/04.03.2014 έγγραφο του ΔΕΣΦΑ με το οποίο υποβλήθηκε στη ΡΑΕ η 
υπογεγραμμένη Σύμβαση 648/2013 κατ’ εφαρμογή του Άρθρου 48 παρ. 1 του Κώδικα 
Διαχείρισης ΕΣΦΑ για το διάστημα 01.01.2014 08:00 - 01.01.2015 08:00. 

ο Διαχειριστής του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ Α.Ε.) προκειμένου για τη 
μεθοδολογία υπολογισμού και την ανάκτηση του Κόστους Εξισορρόπησης του Εθνικού Συστήματος 
Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ) για την περίοδο 01.01.2014 08:00 έως 01.01.2015 08:00, 
εισηγείται: 

1. Κόστος Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ για σκοπούς Εξισορρόπησης και Κόστος Χρήσης 

ΕΣΜΦΑ για σκοπούς Εξισορρόπησης 

Το « Κόστος Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ για σκοπούς Εξισορρόπησης και το Κόστος Χρήσης 

ΕΣΜΦΑ για σκοπούς Εςισοοοόπησης » σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τιμολόγησης 
Βασικών Δραστηριοτήτων του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου περιλαμβάνει το κόστος για τη 
δέσμευση Δυναμικότητας Αεριοποίησης της Εγκατάστασης ΥΦΑ και τη δέσμευσης Μεταφορικής 
Ικανότητας Παράδοσης στο Σύστημα Μεταφοράς που δεσμεύει ο ΔΕΣΦΑ για σκοπούς εξισορρόπησης 
του ΕΣΜΦΑ. Επίσης περιλαμβάνει το κόστος για την ποσότητα φυσικού αερίου που αεριοποιείται 
στην Εγκατάσταση ΥΦΑ και εγχύεται στο Σύστημα Μεταφοράς μέσω του Σημείου Εισόδου «Αγία 
Τριάδα» για σκοπούς εξισορρόπησης του ΕΣΜΦΑ. 

1.1 Κόστος δέσμευσης Δυναμικότητας Αεριοποίησης και Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης 

για σκοπούς Εςισοοοόπησης 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 17 Α του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων 
του ΕΣΦΑ το «Κόστος δέσμευσης Δυναμικότητας Αεριοποίησης και Μεταφορικής Ικανότητας 
Παράδοσης για σκοπούς Εξισορρόπησης - (ΚΔ )» για την περίοδο 01.01.2014, 08:00 έως 01.01.2015, 
08:00 αφορά στο σκέλος χρέωσης Δυναμικότητας Αεριοποίησης στην Εγκατάσταση ΥΦΑ και 
χρέωσης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης στο Σημείο Εισόδου Αγία Τριάδα που δεσμεύει ο 
ΔΕΣΦΑ για σκοπούς εξισορρόπησης. 


Λαμβάνοντας υπόψη ότι: 

(ΐ) ο Συντελεστής Δεσμευμένης Δυναμικότητας Αεριοποίησης ΥΦΑ (ΣΔΥ) και ο Συντελεστής 
Χρέωσης Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανότητας στο Σημείο Εισόδου «Αγία Τριάδα» για 
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την εν λόγω περίοδο σύμφωνα με το Τιμολόγιο Χρήσης του ΕΣΦΑ ισούνται με 57,7785 
€/Μ\¥1ι Ημέρας / Έτος και 25,3887 €/Μ\Υ1ι Ημέρας / Έτος αντίστοιχα 

(π) για τις ανάγκες της εξισορρόπησης ο Διαχειριστής αποτελεί ξεχωριστό Χρήστη ΥΦΑ, ο 
οποίος δεσμεύει Δυναμικότητα Αεριοποίησης στην Εγκατάσταση ΥΦΑ και ξεχωριστό 
Χρήστη Μεταφοράς, ο οποίος δεσμεύει, ισόποση της ανωτέρω Δυναμικότητας 
Αεριοποίησης, Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης στο Σημείο Εισόδου Αγία Τριάδα. Στην 
Ενότητα 5 του υπ’ αρ. 062124/31.5.2013 έγγραφο του ΔΕΣΦΑ προς τη ΡΑΕ με θέμα: 
«Ετήσιος σχεδιασμός εξισορρόπησης φορτίου για το Έτος 2014» καθορίζεται η Μηνιαία 
Δυναμικότητα Αεριοποίησης της Εγκατάστασης ΥΦΑ και η ισόποση Μηνιαία 
Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης στο Σημείο Εισόδου Αγ. Τριάδα (ΔΕ) η οποία 
εκτιμάται ότι είναι απαραίτητη για σκοπούς εξισορρόπησης φορτίου 

(ίϋ) η τιμολόγηση για τη χρήση της εγκατάστασης ΥΦΑ και του ΕΣΜΦΑ για σκοπούς 
εξισορρόπησης φορτίου για την περίοδο 01.02.2013 08:00 - 01.01.2014 08:00 βάσει του 
υπ’αρίθμ. 0-57257/17.01.2014 εγγράφου της ΡΑΕ σύμφωνα με το οποίο «η υπηρεσία 
εξισορρόπησης φορτίου ΕΣΦΑ αποτελεί μία - κατά βάση - μακροχρόνια δραστηριότητα, στο 
πλαίσιο της οποίας, ο Διαχειριστής δύναται να δεσμεύει μια δυναμικότητα «βάσης» για την 
εξυπηρέτηση των αναγκών εξισορρόπησης του συστήματος, καθώς και δυναμικότητα αιχμής 
για την ανά μήνα αιχμιακή ζήτηση αερίου εξισορρόπησης» αλλά και των διατάξεων του 
Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων ΕΣΦΑ και ειδικότερα του άρθρου 13, 
παρ. 3 όπου: « Σε περίπτωση Βραχυχρόνιας Σύμβασης Μεταφοράς ή Χρήσης Εγκατάστασης 
ΥΦΑ, η συνολική χρέωση του Χρήστη υπολογίζεται σύμφωνα με τις παραγράφους [1] ή [2] 
αντίστοιχα του άρθρου [12] του παρόντος, με τις εξής προσαρμογές: 

α) Οι συντελεστές ΣΔΜί και ΣΑΥ εφαρμόζονται αναπροσαρμοσμένοι κατ’ αναλογία του 
αριθμού των Ημερών του τμήματος του Έτους κατά το οποίο η σύμβαση με τον Χρήστη είναι 
σε ισχύ και πολλαπλασιάζονται επί τον συντελεστή Β που αντιστοιχεί στη συνολική διάρκεια 
της Σύμβασης». 

το ΚΔ για την περίοδο 01.01.2014 08:00 - 01.01.2015 08:00 προϋπολογίζεται στον Πίνακα 1: 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


33527 




























33528 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Το κόστος Δυναμικότητας ΕΣΦΑ για σκοπούς Εξισορρόπησης ανακτάται από τους Χρήστες μέσω των 
τιμολογίων για Χρήση της Εγκατάστασης ΥΦΑ και του ΕΣΜΦΑ για σκοπούς Εξισορρόπησης 

και συγκεκριμένα του σκέλους Χρέωσης για τη δέσμευση Δυναμικότητας Αεριοποίησης για σκοπούς 
εξισορρόπησης και του σκέλους Χρέωσης για τη δέσμευση Μεταφορικής Ικανότητας στο ΕΣΜΦΑ για 
σκοπούς εξισορρόπησης και κατανέμεται στους Χρήστες σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 

3.1. 

1.2 Κόστος Ποσότητας για σκοπούς Εξισορρόπησης 

Το « Κόστος Ποσότητας για σκοπού Εξισορρόπησης - (ΚΠ) » για την ποσότητα ΥΦΑ που αεριοποιείται 
για λογαριασμό του ΔΕΣΦΑ και μεταφέρεται για σκοπούς εξισορρόπησης υπολογίζεται σε μηνιαία 
βάση και ισούται με : ΚΠ = (ΣΕΥ+ΣΕΜί) ^Λ.κξ(ιη) 

όπου 

ΣΕΥ : ο Συντελεστής Χρέωσης Ποσότητας ΥΦΑ για το 2014 σύμφωνα με τον Κανονισμό 
Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων ΕΣΦΑ ο οποίος για το Έτος 2014 λαμβάνεται ίσος με 0,1169 

€/Μ\νΐι. 

ΣΕΜ; : ο Συντελεστής Χρέωσης Ποσότητας Μεταφοράς για την Είσοδο Αγ. Τριάδα για το 2014 
σύμφωνα με τον Κανονισμό Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων ΕΣΦΑ ο οποίος για το Έτος 
2014 λαμβάνεται ίσος με 0,0514 €/Μ\Υ1ι. 

θΑ.Εξ(ηι).: Η Μηνιαία Ποσότητα ΥΦΑ που αεριοποιήθηκε και μεταφέρθηκε από το ΔΕΣΦΑ για 
σκοπούς εξισορρόπησης του ΕΣΜΦΑ 


Το ΚΠ ανακτάται από τους Χρήστες μέσω των τιμολογίων για Χρήση Εγκατάστασης ΥΦΑ και 
ΕΣΜΦΑ για σκοπούς Εξισορρόπησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.2. 

2. Κόστος Προμήθειας Ενέργειας ΥΦΑ 

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 648/13 Σύμβαση μεταξύ ΔΕΣΦΑ Α.Ε. και Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου 
(ΔΕΠΑ) Α.Ε. με θέμα: «διιρρίν οί ΕΝΟ (ήικιηίίίγ ίοτ ίΙιο ΒιιΙιιηοίημ οί Ιΐιε ΟτεεΕ ΝιιίυηιΙ Ο&δ 
Ττ&ηδτηίδδίοη δγδίοηι <1υπη§ ίΙιο Υε&τ 2014», η Τιμή Προμήθειας ΥΦΑ (ΤΠΥΦΑ) υπολογίζεται από 
τον τύπο (η ΤΠΥΦΑ ταυτίζεται με την τιμή ΒΟΕΪΡ, όπως αυτή ορίζεται παρακάτω): 
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Βουρ = [<:ομ + κ] €/μ\υη 


όπου (ΙΌ Μ για κάθε Μήνα (ιη) η μοναδιαία τιμή προμήθειας αερίου στο πλαίσιο μακροχρόνιων 
συμβολαίων προμήθειας χωρών της Βορειοδυτικής Ευρώπης, τα οποία βασίζονται στις τιμές 
προμήθειας πετρελαίου, όπως αυτή δημοσιεύεται στην τελευταία έκδοση του αμέσως προηγούμενου 
Μήνα (ηι-1) του περιοδικού “ΚΓΙ3 ΗΕΚΕΝ ΟΙοόιιΙ ΕΝΟ ΜπτΕεί ΚοροιΊ” και Κ συντελεστής 
εκφρασμένος σε €/Μ\νΐι ο οποίος προσδιορίζεται στην εκάστοτε οικονομική προσφορά την οποία 
εκδίδει ο προμηθευτής σε ικανοποίηση αντίστοιχου Αιτήματος Προμήθειας του Διαχειριστή και 
λαμβάνει τιμή μικρότερη ή ίση των 14 €/Μ\Υ1ι. 

Το ΟΟΜ σκέλος που αναφέρεται σε Δολάρια ΗΠΑ ανά ΜΜΒΐιι, μετατρέπεται σε Ευρώ βάσει της 
"ισοτιμίας αναφοράς Ευρώ - Δολαρίου ΗΠΑ", όπως αυτή ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα τπ-Ι. 

Σύμφωνα με την προαναφερθείσα σύμβαση, ο Διαχειριστής το αργότερο 15 ημέρες πριν από την 
επιθυμητή ημερομηνία παράδοσης ΥΦΑ για σκοπούς εξισορρόπησης αποστέλλει Αίτημα Προμήθειας 
προς τη ΔΕΠΑ, με το οποίο η τελευταία καλείται, μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που 
ορίζεται από το Διαχειριστή στην εν λόγω αίτηση, είτε να κάνει αποδεκτό το αίτημα, ορίζοντας κατ’ 
ελάχιστο την τιμή του συντελεστή Κ, την ποσότητα προμήθειας και την ημερομηνία παράδοσης είτε 
να αρνηθεί την προμήθεια ΥΦΑ για σκοπούς εξισορρόπησης. 


Το κόστος προμήθειας ενέργειας ΥΦΑ ανακτάται από τον Διαχειριστή μέσω της χρέωσης για την 
Ημερήσια διευθέτηση ΗΕΕΦ. 

Η Ημερήσια Τιμή του Αερίου Εξισορρόπησης (ΗΤΑΕ) ισούται με το σταθμικό μέσο όρο των Τιμών 
Προμήθειας Ποσοτήτων ΥΦΑ που είναι αποθηκευμένες στον Αποθηκευτικό Χώρο της Εγκατάστασης 
ΥΦΑ για σκοπούς Εξισορρόπησης κατά το τέλος της Ημέρας υπολογισμού της ΗΤΑΕ ως προς την 
αποθηκευμένη Ποσότητα ΥΦΑ για σκοπούς εξισορρόπησης και εκφράζεται σε Ευρώ (€) ανά Μ\νΐι. 


Η Ημερήσια Τιμή του Αερίου Εξισορρόπησης (ΗΤΑΕ) ισούται με την (ΤΠΥΦΑ) και εκφράζεται σε 
Ευρώ (€) ανά Μ\νΐι: 


ηταε λ = 


ΗΤΑΕ Λ _ ί X ΑχΎ'·ΨΑΕξ Λ _ ί 4- ΤΠΤΦΑ Λ X ΤΨΑΒξ Λ 
ΑπΓ*ΑΕξ Λ _ ί + ΤΦΛΕξ 4 


ΗΤΑΕ^μ Η Ημερήσια Τιμή Αερίου Εξισορρόπησης κατά την Ημέρα <3-1 


ΑπΥΦΑΕξ^μ Το απόθεμα ΥΦΑ Εξισορρόπησης κατά την Ημέρα ά-1 
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ΤΙ ΙΥΦΑ ( |: Η Τιμή Προμήθειας ΥΦΑ κατά την Ημέρα ά 

ΥΦΑΕξ,ρ Η Ποσότητα Προμήθειας ΥΦΑ Εξισορρόπησης κατά την Ημέρα ά 

Η ΤΠΥΦΑ ταυτίζεται με την τιμή ΒΟΕΓΡ, όπως αυτή ορίστηκε παραπάνω. 

Ο Φόρος προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) καταβάλλεται τόσο από τον Διαχειριστή στον πωλητή κατά την 
έκδοση του τιμολογίου προμήθειας Αερίου Εξισορρόπησης, όσο και από τους Χρήστες στον 
Διαχειριστή κατά την έκδοση των αντίστοιχων τιμολογίων για την Εξισορρόπηση Φορτίου. 

Στις αρχές κάθε μήνα ο ΔΕΣΦΑ ανακοινώνει στην ιστοσελίδα του την ΗΤΑΕ, σε Ευρώ ανά ΜλΥΕ, για 
κάθε Ημέρα του προηγούμενου Μήνα. 


3. Τιμολόγια για τη Χρήση Εγκατάστασης ΥΦΑ και ΕΣΜΦΑ για σκοπούς Εξισορρόπησης 

3.1 Κατανομή Κόστους Δυναμικότητας για σκοπούς Εξισορρόπησης στους Χρήστες - Χρέωση 

δέσμευσης δυναμικότητας ΥΦΑ για σκοπούς εςιπορρόπηπης και δέσμευσης δυναμικότητας 

ΕΣΜΦΑ για σκοπούς Εξισορρόπησης 

Συνυπολογίζοντας τη συμπεριφορά των Χρηστών από ιστορικά στοιχεία προηγούμενων ετών καθώς 

και το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο περί εξισορρόπησης σύμφωνα με το οποίο: 

1. Ο Διαχειριστής «π(Π)αρέχει τις υπηρεσίες του με διαφάνεια, αμεροληψία και χωρίς διακρίσεις 
μεταξύ των Χρηστών ή των κατηγοριών των Χρηστών του Ε.Σ.Φ.Α» ( Άρθρο 68, παρ. 2ι του 
Ν.4001/2011). 

2. «ο(Ο) Διαχειριστής εξασφαλίζει σε κάθε περίπτωση την ισορροπία μεταξύ παραδόσεων και 
παραλαβών Φυσικού Αερίου στο Σύστημα Μεταφοράς από τους Χρήστες Μεταφοράς 
(Εξισορρόπηση Φορτίου)» (Άρθρο 44, παρ.1 του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ). 

3. «κ(Κ)άθε Χρήστης Μεταφοράς καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να εξισορροπεί σε 
Ημερήσια βάση την Ημερήσια Παράδοση Φυσικού Αερίου στο ΕΣΜΦΑ, όπως καθορίζεται 
σύμφωνα με το Κεφάλαιο [7], με την Προσαρμοσμένη Ημερήσια Απόληψη Φυσικού Αερίου από το 
ΕΣΜΦΑ» (Άρθρο 50, παρ. 1 του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ). 
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συμπεραίνεται ότι η παροχή υπηρεσιών εξισορρόπησης μεταξύ παραλαβών / παραδόσεων Χρήστη 
Μεταφοράς θα πρέπει να παρέχεται χωρίς διακρίσεις μεταξύ των Χρηστών ή των κατηγοριών των 
Χρηστών. Λαμβάνοντας υπ όψιν τα ανωτέρω σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το ΚΔ αποτελεί ένα 
«πάγιο» κόστος για το Διαχειριστή που στόχο έχει την παροχή υπηρεσιών εξισορρόπησης φορτίου σε 
όλους τους Χρήστες Μεταφοράς, γίνεται κατανομή ανά Ημέρα ά του ΚΔ στους Χρήστες Μεταφοράς 
αναλογικά με την ποσότητα Φ.Α. που παραλήφθηκε από αυτούς σε Σημείο Εξόδου, Εικονικό Σημείο 
Εξόδου και το ΕΣΔ, κατά την Ημέρα αυτή. 

Συγκεκριμένα: 


. Την ημέρα ά κάθε μήνα τη, το ΚΔ του αντίστοιχου μήνα (ΚΔ^)) κατανέμεται σε όλους 
τους Χρήστες Μεταφοράς ως εξής: 


ΚΔ ^=ΊΓ 


'Α,ί,ά 


ΚΔ 


(ΟΙ) 




7=1 


όπου : 

(ΐ): ο Χρήστης Μεταφοράς 


(Ε): το πλήθος των Χρηστών Μεταφοράς κατά την Ημέρα (ά) 


ΚΔ . Λ : το ΚΔ που κατανέμεται στο Χρήστη Μεταφοράς (]) την Ημέρα (ά) 

ΚΔ (μ) : το ΚΔ του αντίστοιχου μήνα (ιη) όπως έχει υπολογιστεί σύμφωνα με την 
παράγραφο Ε1 


ζ) Λ ί Λ : η παραληφθείσα ποσότητα από το Χρήστη Μεταφοράς (]) την Ημέρα (ά) στο σύνολο 
των Σημείων Εξόδου, συμπεριλαμβανομένων Εικονικών Σημείων Εξόδου και του ΕΣΔ 

ά 1Ώ : ο αριθμός ημερών του μήνα (τη) 

Η χρέωση για την ανάκτηση του προϋπολογισθέντος « Κόστους δέσμευσης Δυναμικότητας 
Αεριοποίησης και Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης για σκοπούς Εξισορρόπησης » που αντιστοιχεί 
σε κάθε Χρήστη Μεταφοράς, περιλαμβάνεται στο σχετικό τιμολόγιο που εκδίδει προς αυτόν ο ΔΕΣΦΑ 
για την εξισορρόπηση φορτίου κάθε Μήνα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο 8 του Κώδικα 
Διαχείρισης ΕΣΦΑ. 
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3.1.1. Εκκαθάριση Κόστους δέσμευσης Δυναμικότητας Αεριοποίησης και Μεταφορικής 

Ικανότητας Παράδοσης για σκοπούς Εξισορρόπησης 


Έως το τέλος Ιανουάριου του Έτους 2015 πραγματοποιείται εκκαθάριση. Ο ΔΕΣΦΑ επανυπολογίζει 
το Κόστος δέσμευσης Δυναμικότητας Αεριοποίησης και Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης για 

σκοπούς Εξισορρόπησης (ΚΔπναι) ανά Μήνα τη (1 ^ Κ < 31), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
Παράρτημα 1, άρθρο 3 (και ειδικότερα τις παρ. 3.1 και 3.2) της παρούσας εισήγησης. 

Το Κόστος Δυναμικότητας για σκοπούς Εξισορρόπησης για κάθε Μήνα ΚΔ ( ™ζ Λ , προκύπτει ίσο με 

έ^αΟ») — Κ Λ^) 

ινζ -*ΡΊΝΑΙ — ινΔΛ ΥΦ Κ,ΡΙΝΑΙ " Γ ^^ΜΚΤ,ΡΙΝΑΣ 

Όπου κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 3.1 και 3.2 του Παραρτήματος: 

- ΚΔ ( # ΑιΗΜ1£ = Β · ΣΔΥ · ΑΕ™ Α ' βηα1 · ά Μ /365 + Β · ΣΔΥ · ΔΕ^-^' · ά η /365 

- ΚΔ ( "'^ Τ ΓΙΝΑΙ = Β · ΣΔΜ · ΔΕ^'^' ■ ά η /365 + Β · ΣΔΜ · ΔΕ™ ωΖ · ά, η /365 


ΚΔ <,η) 

Στη συνέχεια το Κ.Δ , ζ' ι ν/)/ κατανέμεται ανά ημέρα σύμφωνα με τον τύπο: ΚΔ 1 ^,,,, =-— 

ά 

ηι 

όπου ά,,, οι ημέρες του εκάστοτε μήνα της περιόδου 01.01.2014 08:00-01.01.2015 08:00. 


Ακολουθεί η κατανομή σε όλους τους Χρήστες Μεταφοράς ανά Ημέρα ά του ΚΔ™^ αναλογικά με 

την ποσότητα Φ.Α. που παραλήφθηκε από αυτούς, κατά την Ημέρα αυτή σε Σημεία Εξόδου, Εικονικά 
Σημεία Εξόδου και το ΕΣΔ. 

Συγκεκριμένα: 

. Την ημέρα ίΐ, το Κ Α ( %1 Μ κατανέμεται σε όλους τους Χρήστες Μεταφοράς ως εξής: 

Π ν 

γ \(<1) _ ^ Λ <ί< α ΡΙΝΑΙ 

’^ΡΙΝΑί,] ~ * , 

Σΰ,,« · 

Μ 

Ο ΔΕΣΦΑ υπολογίζει τη διαφορά του ποσού το οποίο αντιστοιχεί στον Χρήστη 0) σε σχέση με το 
συνολικό ποσό που εισέπραξε από τον ίδιο Χρήστη κατά τη διάρκεια του μήνα (τη) , μέσω της 
μηνιαίας χρέωσης Δυναμικότητας για Σκοπούς Εξισορρόπησης: 
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ΣΣ(κδ ( 


(<η 

1 ΡΙΝΑΙ,ί 



Η όποια διαφορά τυχόν προκόψει, χρεωστική ή πιστωτική, θα εκκαθαρίζεται με σχετικό τιμολόγιο. 

3.2 Χρέωση για την αεριοποιηθείσα ποσότητα για τη Χρήση Εγκατάστασης ΥΦΑ για σκοπούς 

Εξισορρόπησης και Χρέωση για την εγγυθείσα ποσότητα στο ΕΣΜΦΑ για σκοπούς 

Εξισορρόπησης 

Το «Κόστος Ποσότητας για σκοπούς Εξισορρόπησης - (ΚΠ)» για την ποσότητα ΥΦΑ που 
αεριοποιείται για λογαριασμό του ΔΕΣΦΑ και εγχύεται στο ΕΣΜΦΑ για σκοπούς εξισορρόπησης 
ανακτάται μέσω του αθροίσματος της «Χρέωσης για την αεριοποιηθείσα ποσότητα για τη Χρήση 
Εγκατάστασης ΥΦΑ για σκοπούς Εξισορρόπησης» και της «Χρέωσης για την εγχυθείσα ποσότητα στο 
ΕΣΜΦΑ για σκοπούς Εξισορρόπησης». 


Το ανωτέρω άθροισμα υπολογίζεται για κάθε Χρήστη (]) κάθε Μήνα (ιη) ως το γινόμενο 


[(ΣΕΥ +ΣΕΜ;)· (ΧνΕξ.οίηυ], 


όπου θΑ.Εξ.,](ιη) η Ποσότητα αερίου εξισορρόπησης που κατανεμήθηκε στον Χρήστη (]) το μήνα (τη) 
σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 2 του Παραρτήματος 1 της παρούσας 
εισήγησης. 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 


1. Ημερήσιος Υπολογισμός Ποσότητας ΥΦΑ για εξισορρόπηση 


Κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 42 παρ.4 του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ 
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2. Ημερήσια Κατανομή Ποσότητας Αερίου Εξισορρόπησης στους Χρήστες 

Σε εφαρμογή του Άρθρου 48 παράγραφος 1Δ του Κώδικα Διαχείρισης Εθνικού Συστήματος 
Φυσικού Αερίου, ο Διαχειριστής κατανέμει κάθε Ημέρα (ιΐ), την Ημερήσια Ποσότητα Αερίου 
Εξισορρόπησης Αήή^ι αρχικά σε κάθε Χρήστη Μεταφοράς του οποίου η Ημερήσια Έλλειψη 
Εξισορρόπησης Φορτίου (ΗΕΕΦ) είναι αρνητική (ί) την ημέρα (ιΐ). 

Εάν για μια Ημέρα (ιΐ) η Ημερήσια Ποσότητα Αερίου Εξισορρόπησης Αζ^Εςχ είναι μεγαλύτερη από 


την απόλυτη τιμή του αθροίσματος όλων των ΗΕΕΦ ^ |ΗΕΕΦ ίά | του συνόλου των Χρηστών 


Μεταφοράς του ΕΣΜΦΑ με αρνητική ΗΕΕΦ (1) την Ημέρα (ιΐ), τότε η διαφορά μεταξύ της 
Ημερήσιας Ποσότητας Αερίου Εξισορρόπησης και της απόλυτης τιμής του αθροίσματος όλων των 
ΗΕΕΦ των Χρηστών του ΕΣΜΦΑ με αρνητική ΗΕΕΦ την Ημέρα (ιΐ) κατανέμεται σε όλους τους 
Χρήστες (Ε) του ΕΣΜΦΑ αναλογικά με την ποσότητα που μεταφέρθηκε στο σύνολο των Σημείων 
Εξόδου του ΕΣΜΦΑ για λογαριασμό έκαστου εξ’ αυτών, ζ) Α . Λ . 


• Εάν ^|ΗΕΕΦ ;ί/ | > Αζ) ΈΞα τότε 



• Εάν ^|ΗΕΕΦ ;ί/ | < Αζ) ΕΞά τότ& 




Μ 

Η Μηνιαία Ποσότητα Αερίου Εξισορρόπησης που κατανεμήθηκε στον Χρήστη (]) το μήνα (ιη), 


ΟΑ,Εξ,,χηι), ισούται με το ^ ά 
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3. Εκκαθάριση Κόστους δέσμευσης Δυναμικότητας Αεριοποίησης και Μεταφορικής 

Ικανότητας Παράδοσης για σκοπούς Εξισορρόπησης 

Το ΚΔ -σύμφωνα με την παράγραφο 3 της εισήγησης - εκκαθαρίζεται έως τον μήνα Ιανουάριο του 
2015 λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη Δυναμικότητα Αεριοποίησης του Συστήματος ΥΦΑ /\μή' ΦΛ · / """' και 

τη Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης ΔΕ^ ΕΤ / " Μί , οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν από το 

Διαχειριστή κατά την Ημέρα ιΙ για σκοπούς εξισορρόπησης και οι οποίες υπολογίζονται ως 
ακολούθως στις παραγράφους 3.1 και 3.2. 

Με βάσει τα ανωτέρω: 

τ/·λ(^) — Κ Λ^) ι 

ΕΙΝΑΙ ΥΦΑ, ΡΙΝΑΙ ~ ι " ^^ΜΕΤ, ΕΙΝΑΙ 


3.1 Κόστος δέσμευσης Δυναμικότητας Αεριοποίησης 

ι. Εάν ΧΠΔΥ^ + ΔΕ, < ΤΜΑ τότε ΑΕ™ Λ,βηα1 = ΔΕ, 

1=1 

2 . Εάν £πΔΥ£ } + ΔΕ, > ΤΜΑ και ΤΜΑ - ^ΠΔΥ]° > 0 τότε ΑΕ] ΦΑ ’ βηαΙ = ΤΜΑ - ^ΠΑΥ ( α ή 

ι=ι ι=ι ι=ι 

3. Εάν ΧΠΔΥ^ + ΔΕ, > ΤΜΑ και ΤΜΑ - ^ΠΔΥ]° < 0 τότε ΑΕ] ΦΑ ' βηα1 = 0 

ί=1 ί=1 


Όπου: 

ΐ: η Σύμβαση Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ ενεργή κατά το Μήνα τη 

ρ : το πλήθος των Συμβάσεων Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ που ήταν ενεργές κατά το Μήνα ιη 
ϋ : η Ημέρα κατά την οποία είναι σε ισχύ Σύμβαση Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ τύπου (ΐ) 

ΤΜΔ : η τεχνικά μέγιστη δυναμικότητα της εγκατάστασης ΥΦΑ 

ΠΔΥ]'* : ί) για Μακροχρόνιες Συμβάσεις Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ, η Πραγματοποιηθείσα 

Δεσμευμένη Δυναμικότητα Αεριοποίησης της Σύμβασης (ί) που σημειώθηκε κατά το εκάστοτε 
διάστημα εκκαθάρισης της Σύμβασης αυτής στο οποίο ανήκει η εκάστοτε Ημέρα (<3) 

ϋ) για Βραχυχρόνιες Συμβάσεις Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ, η Πραγματοποιηθείσα 
Δεσμευμένη Δυναμικότητα Αεριοποίησης της Σύμβασης (ί) η οποία σημειώθηκε κατά το διάστημα 
του Έτους, στο οποίο ανήκει η εκάστοτε Ημέρα, κατά το οποίο η Σύμβαση αυτή ήταν σε ισχύ 
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ΔΕ,ι: το άθροισμα της δεσμευθείσας Δυναμικότητας Αεριοποίησης κατά το διάστημα 01/01/2014 
08:00 -01/01/2015 08:00 (δυναμικότητα βάσης) και της δεσμευθείσας Δυναμικότητας 
Αεριοποίησης ανά μήνα για την κάλυψη της δυναμικότητας αιχμής κάθε Ημέρας. 

ΔΕ^ ΦΛ : η τελική Δυναμικότητα Αεριοποίησης ανά Ημέρα για σκοπούς εξισορρόπησης 


Για κάθε Μήνα (τη) υπολογίζεται η μέγιστη ΔΕ^ ι>Λ ' / "'" / (ΔΕ ΥΦΛ,/ " ! " / ). Στη συνέχεια η (ΔΕ ΥΦΑ,/? ' !ί!/ ) 

κατανέμεται περαιτέρω σε δυναμικότητα βάσης και δυναμικότητα αιχμής με τον ακόλουθο 
τρόπο: 


^~Ρ ΥΦΑ _ ^γ^ ΥΦΑ,βηαΙ 


ΔΕ, 


(ΔΕ; +ΔΕ 2 ) 


ΔΕ 


ΥΦΑ _ ΥΦΑ ,βιηαΐ 


ΔΕ 


2,πί 


(ΔΕ^+ΔΕ^) 


Όπου 


ΔΕ, ΥΦΑ : Δυναμικότητα Αεριοποίηση κατά το διάστημα 1/1/2014 08:00 -01/01/2015 08:00 για 
σκοπούς εξισορρόπησης (δυναμικότητα βάσης) 

ΔΕ ΥΦΑ : Δυναμικότητα Αεριοποίησης για την κάλυψη της δυναμικότητας αιχμής για σκοπούς 
εξισορρόπησης 

ΔΕ 1Π1 ,ΔΕ 2ηι : Δεσμευθείσα Δυναμικότητα Αεριοποίησης κατά το διάστημα 1/1/2014 08:00 - 

01/01/2015 08:00 για σκοπούς εξισορρόπησης (δυναμικότητα βάσης), και Δεσμευθείσα 
Δυναμικότητα Αεριοποίησης ανά Μήνα για την κάλυψη της δυναμικότητας αιχμής για σκοπούς 
εξισορρόπησης, όπως αυτές απεικονίζονται στον Πίνακα 1 της παραγράφου 1.1. 

Στη συνέχεια, υπολογίζεται η μέγιστη ΔΕ ΥΦΑ (ΔΕ ΥΦΑ ’· / "'" / ) που αποτελεί και την τελική 

Πραγματοποιηθείσα Δυναμικότητα Αεριοποίηση κατά το διάστημα 01/01/2014 08:00 -01/01/2015 
08:00 για σκοπούς εξισορρόπησης (τελική δυναμικότητα βάσης). 

Τέλος, στην περίπτωση όπου ΔΕ ΥΦΑ, · /ί " α/ > ΔΕ ΥΦΑ,/Ϊ "" / , προσδιορίζεται η τελική ανά Μήνα 
πραγματοποιηθείσα Δυναμικότητα Αεριοποίησης για την κάλυψη της δυναμικότητας αιχμής για 
σκοπούς εξισορρόπησης ΔΕ υφα,/ " μ/ από τον τύπο: 


,ρΥΦΑ ,βηαΐ _ ,ρΥΦΑ ,βηαΐ 
^2,ηι τη 


ΔΕ 


ΥΦΑ ,βηαΐ 
1 
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3.2 Κόστος δέσμευσης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης 

Ρ 

ι. Εάν ΙΔΜ 1 ;, 0 + ΔΕ (/ < ΤΜΑ τότε ΑΕ^ τ ’ βηα1 = ΔΕ, 

Τ=1 

Ρ Ρ Ρ 

2 . Εάν ΧΠΔΜ^ + ΔΕ (/ > ΤΜΑ και ΤΜΑ -^ΙΙΔΜ^' 1 > 0 τότε ΑΕ™ ΕΎ ’ βηα ' = ΤΜΑ -^ΠΔΜ^ 

Τ=1 Τ=1 Τ=1 

Ρ Ρ 

3. Εάν ΧΠΔΜ< Τ) + ΔΕ (/ > ΤΜΑ και ΤΜΑ - ^ΠΔΜ|/ } < 0 τότε ΑΕ™ Ετ ’ βηα ' = 0 

Τ=1 Τ=1 


Όπου: 

Τ: η Σύμβαση Μεταφοράς Φυσικού Αερίου 
Ρ : το πλήθος των Συμβάσεων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου 

(ί : η Η μέρα, κατά την οποία είναι σε ισχύ Σύμβαση Μεταφοράς Φυσικού Αερίου τύπου (Τ) 

ΤΜΔ : η τεχνικά μέγιστη δυναμικότητα του Σημείου Εισόδου Αγία Τριάδα, όπως αυτή 
δημοσιεύεται από το Διαχειριστή 

ΠΔΜ^ Τ) : ί) για Μακροχρόνιες Συμβάσεις Μεταφοράς Φυσικού, η Πραγματοποιηθείσα 

Δεσμευμένη Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης της Σύμβασης (Τ) που σημειώθηκε κατά το 
εκάστοτε διάστημα εκκαθάρισης της Σύμβασης αυτής στο οποίο ανήκει η εκάστοτε Η μέρα 

ϋ) για Βραχυχρόνιες Συμβάσεις Μεταφοράς Φυσικού, η Πραγματοποιηθείσα 
Δεσμευμένη Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης της Σύμβασης (Τ) η οποία σημειώθηκε κατά το 
διάστημα του Έτους, στο οποίο ανήκει η εκάστοτε Ημέρα, κατά το οποίο η Σύμβαση αυτή ήταν σε 
ισχύ. 

ΔΕ,ι: το άθροισμα της δεσμευθείσας Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης κατά το διάστημα 
01/01/2014 08:00 -01/01/2015 08:00 (δυναμικότητα βάσης) και της δεσμευθείσας Μεταφορικής 
Ικανότητας Παράδοσης ανά μήνα για την κάλυψη της δυναμικότητας αιχμής για την εκάστοτε 
ημέρα 

Δε ΜΕΤ’/;™/: η τελική Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης ανά ημέρα για σκοπούς εξισορρόπησης 
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Για κάθε μήνα (ιχι) υπολογίζεται η μέγιστη δε“ ετ,/ϊ "" / (ΔΕ“ ετ,/ " μ ') η οποία κατανέμεται σε: 


ΔΕ 


\,τη 


= ΔΕ 


ΜΕΤ ,βηαΐ 


ΔΕ 


Ι,πι 


(ΔΕ 1π1 +ΔΕ 2 ) 


ΔΕ^ Τ = ΔΕ 


ΜΕΤ ,βηαΐ 


ΔΕ, 


(ΔΕ; + ΔΕ 2 ) 


Όπου 

ΔΕ^ ετ : Μεταφορική Ικανότητας Παράδοσης κατά το διάστημα 01/01/2014 08:00 -01/01/2015 
08:00 για σκοπούς εξισορρόπησης (δυναμικότητα βάσης) 

ΔΓ ) 1ΕΙ : Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης για την κάλυψη της δυναμικότητας αιχμής για 
σκοπούς εξισορρόπησης 

ΔΕ, ιΠ1 ,ΔΕ 2 : Δεσμευθείσα ανά μήνα Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης κατά το διάστημα 

01/01/2014 08:00 -01/01/2015 08:00 για σκοπούς εξισορρόπησης (δυναμικότητα βάσης) και 
Δεσμευθείσα Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης για την κάλυψη της δυναμικότητας αιχμής για 
σκοπούς εξισορρόπησης, όπως αυτές απεικονίζονται στον Πίνακα 1 της παραγράφου 1.1.2. 

Στη συνέχεια υπολογίζεται η μέγιστη ΔΕ)'''' (ΔΕ 1 νιΙΊ · / ""' / ) που αποτελεί και την τελική 

πραγματοποιηθείσα Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης κατά το διάστημα 01/01/2014 08:00 - 
01/01/2015 08:00 για σκοπούς εξισορρόπησης. 

Τέλος στην περίπτωση όπου ΔΕ^ ετ · / ““ / > δεΪ''"' τ ’· / "“ / προσδιορίζεται η τελική ανά μήνα 
πραγματοποιηθείσα Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης για την κάλυψη της δυναμικότητας 
αιχμής για σκοπούς εξισορρόπησης ΔΕ^ ετ · /; "" / από τον τύπο: 


Λ τ, ΜΕΤ, β/ωΖ 
ηι 


ΜΕΤ ,βηαΐ ΜΕΤ ,βηαΐ 
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 


Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2014 

Ο Πρόεδρος 
ΝΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ 
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Σε έντυπη υορφιτ 

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. 

• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα. 

Σε υορφή ΡΥΡ/ΟΡ: 


Τεύχος 

Ετήσια έκδοση 

Τριμηνιαία έκδοση 

Μηνιαία έκδοση 

Α' 

150 € 

40 € 

15 € 

Β' 

300 € 

80 € 

30 € 

Γ' 

50 € 

- 

- 

Υ.Ο.Δ.Δ. 

50 € 

- 

- 

Δ' 

110 € 

30 € 

- 


Τεύχος 

Ετήσια έκδοση 

Τριμηνιαία έκδοση 

Μηνιαία έκδοση 

Α.Α.Π. 

110 € 

30 € 

- 

Ε.Β.Ι. 

100 € 

- 

- 

Α.Ε.Δ. 

5 € 

- 

- 

Δ.Δ.Σ. 

200 € 

- 

20 € 

Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 

- 

- 

100 € 


• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή οά-τοπι από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες. 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 


Τεύχος 

Έντυπη μορφή 

Δ' 

160 € 

Α.Α.Π. 

160 € 

Ε.Β.Ι. 

65 € 

Α.Ε.Δ. 

10 € 


Τεύχος 

Έντυπη μορφή 

Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 

2.250 € 

Δ.Δ.Σ. 

225 € 

Α.Σ.Ε.Π. 

70 € 

Ο.Π.Κ. 

- 


Τεύχος 

Έντυπη μορφή 

Α' 

225 € 

Β' 

320 € 

Γ' 

65 Έ 

Υ.Ο.Δ.Δ. 

65 € 


• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα. 


• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.).Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ,Κ. 104 32 Αθήνα). 

• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται. 

• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της'Ενωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι¬ 
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. 

• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ¬ 
πτωση. 

• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. 


Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000. 
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885. 

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (νννννν.οί.ξΐι·) 


Ηλεκτρονική Διεύθυνση: Ιιίίρ://νννννν.βί. 9 ΐ· - θ-πιβϊΙ: ννβόπΐ35ίβΓ.βΙ@οί·9Γ 


ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08=00 ΜΕΧΡΙ 13=30 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


*0202727 13 101 40024 * 



ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * ΡΑΧ 210 52 21 004 














































































